| Dr Wilhelmina Haller 


lekarz Ubezpieczalni Społecznej 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramen- 
tami, zasnęła w Panu dnia 10 września 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 
dnia 12 b. m. o godzinie 3°” po południu, o czym zawiadamia: 


Grono najbliższych Przyjaciół. 


odprawione zostanie w niedzielę dnia 14 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 
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